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RADIO MARELLI. « Modelli Calipso II e Damayante ». Anno di produzione 1394. — Media frequenza: 125 kc 
(II secondo condensatore variabile non va collegato di circuito c.a.v. come Indicato; va solo a massa; II circuito di 

placca della 78 va collegato al massimo anodica). 






















